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dr inż. Zygmunt 


IECHANOWSKI 


B. PROFESOR POLITECHNIKI LWOWSKIEJ I KRAKOWSKIEJ, EMERYT. PROFESOR 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH, DR HONORIS CAUSA POLITECHNIKI 
GDAŃSKIEJ 
ODZNACZONY KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
I SZTANDAREM PRACY I KLASY 


ur. w Bochni 23 kwietnia 1873 r., opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 8 lipca 1966 r. w Rabce. 


Odprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinego odbędzie 


się w poniedziałek dnia 11 bm. o gedzinie 13.30. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek 12 bm. o godzinie 9-tej w kościele OO. Zmartwychwstańców 


przy ul. Łobzowskiej. 


RODZINA. 
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